WlKIPEDYjO 

Norwesko godka 


Norwesko godka (nor.: norsk ) je godka skandynawsko, kerum godajum Norwegi. Je uuna godkum 
urzyndowum Norwygije . Norwesko godka je podano na dunsko a szwedzko. 

Szrajbunkym norweskij godki je lacinske abecadlo ze trzyma dodatkowymi buchsztabuma: JE, 0 a A. 
Gramatyka je uoparto na gramatyce godki staronordyjskij, ze tym jyno, ize terozki norwesko godka mo 
redukowano fleksyjo, bestuz mo uuna charakter godki analitycznyj. We norweskij godce wystympuje 
przedjimek. 


Zdrzodio "https://szl.wikipedia.org/w/index.php?title=Norwesko_godka&oldid=216673" 
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